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i. Attached in the annex is a photostat cdépy of a plan of the 
Large Elbe Power Plant in Vockerod which is now 
under construction and is scheduled to be completed by 1953.% _ 


2. The attached plan ia the official basis (Unterlaze) for the 
1951 construction plan of the plant, The plant will be equipped 
with 12 to 1) boilers. Four boilers are scheduled to be set up 
in 1951, According to source, the four boilers have a capacity 
of 50 tons of steam pressure per hour each, ‘The four boilers are 
scheduled to operate two 5,000-kw turbines, ##* 


3. The Department for Power Construction in the Ministry of Industry 
is responsible for supervising the plarning and construction of 
the plant. The official in charge in this department ia Varschewaki 
(fnu) and his deputy is chief engineer Theuss (fnu). s+ 


25X1A *| |[Coument. The annex is composed of four sheets showing diffe— 
rent sections of the plan, whieh sould not be combined into a single 


diagram as the various sections are not draw to the same scale, 
25X1A it Comment, In 1945, the reported plant had 6 steam boilers end 
steam turbines and an installed capacity of 200,000 kw. The plant 
was completely dismantled in 195 to 1916, The reconstruction of 
the power plant was scheduled under the Five-Year Plan of the Soviet 
Zone of Germany. 
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25X1A se Comments The linistry of Industry has becn subdiwided 


) ee ministries, The Department for Power C 
now belongs to the ‘Ministry of Hleaey Thdus rad onstruction 


ibd, 


Approved For Release 2003/08/13 : CIA-RDP83-00415R010600190002-1 


25X1 
25X1A 


{ 
‘ 


1 

\ 
rT 
oe 


pivie <4 


iS 
{ 


an na 


~ 


Hochspannungs an 


18.00 
! 


Lurgi- 


a 


Sn regheneeks ase a Pe 


21.9% 


Hauptverteilung 
i 
6 KV Eigenbedarf 


7 
N 
° 
° 
° 
a 
.r 
°o 
°o 
oO 
° 
vr 
°o 
aw 
Te) 
— 
+ 
° 
° 
° 
) 
ao 
Q 
of 
< 
oO 
o 
r 
— 
2] 
° 
— 
oO 
° 
o 
x 
® 
“ 
@ 
7) 
aw 
Sen 
° 
re 
0} 
o 
> 
re) 
pas 
a 
2 
{ 


f : i] 
rt a aD ae ae ar te ( , 


Lintervertelung 


Unterverteilung 


a ee Es fe 
+y7—- Soeetatente ted Bee me ee 
a ; : 


poe oa . 4 
a a om : 
meee. one 
a . mez Pere ch a caeae 
4 Ve oa CPs 9 Sei Fie ances ae Ste TOIT AS SE 
sae 9 . ae : Betis oh. cae: poe Wee She. SMa net tuy sd ~ nie Nees Jed Ae 
oa if . ~ ee te GA EEE (tifa ee a r 
ol \ Bp Ag | 1 
ener : a hog Ye oe 
‘ os ir ‘ . , : “ae 
3 2 2 ee A Te 
eae s Ld NS Biel ae hy 
a e F ae a, cf. 
i Lt et / en iH . vale ‘ 
ety, / % | eae cents swe 
' Ly te ‘ ” Sie ; me ; 4 
Rie! sal 
. a j ae ‘bh 
. eo be i = - 
Sa, {A ia e, iat i 
: dis Gar i oe i 
: oe ° sF 


oe oe 
us 


nung 


ie 


santages 


Bane 


Tas 
+ sthaae 
vere be whe ene 
thaitreroin 


pate 


ee wv 4 
fo ee 
tz Ae J “Rie * 
* EN 


om 
tee 


Van J&R 


reel 


ORE RL hath a s 


akties 


| 


Hohlenbunk r| 


Aa KO ore 


RATT 
on i 


wees 
ee es 


’ ee a t 
: Hone 
; Rheot e 
SEN E ge Sere! oA hs godaes: ‘ 
ae tom tee era ba 
. . 


ee ee oo rae £ 


Approved For Release 2003/08/13 : CIA-RDP83-00415R010600190002-1 


25X1 


i Suge he i Zae tS heute Elicia Site Ants 5 99°22 


Se eet ee 
ales 


/ 
1 


iy 


L 


i 
diate ati a 


400 V- vertadung 


EL 


ag Ae 


Luftzentrale 


fH 
ve 
eee be TT H 
~— aE Ls Lb ee 


enn ne 


X 
PUREE: 
anita G 


onard- Satz 
fom 


int 


400 V-verteiiurg 


a 


Paes a 


ngsaniage 


| 
ed 


Unterverteitung 


f + 2 Ly e 4 
Lurgi-Hochsponn. 


CS COTS RS WET ERY 


Montagedfintiing 


Approved For Release 2003/08/13 : CIA-RDP83-00415R010600190002-1 


Approved For Release 2003/08/13 : CIA-RDP83-00415R010600190002-1 


i HH 
ISOWASSCITEQEMINDG 
OSD ODA a4 


SESS SSS 


SSIES 


; ta a 

al : a 
LMT = I 
Kesselleitsta 


PRY eee 2 
[i 
t us 
rs 
: . 


ae 
Tea 
¥, 
all 
* 
4 


a 
ee: 
bigs 


\ 


ry 


+ 
CI 
| ecco 
ye 

we 


4 
i 
. wo ge 
‘ 


en = ne gn OF 


Hn 
Hondensationstur bine 
50 MW \n = 3000 


op ISD 


-~ S% 


BEVIS ES 


Foner ee ET TET, 
 -_ a — Besinen-u 


il fe : 
y, y Peas he 
CARL LL ie Pi errr RR 77-7777 TI 
i 


yy 
/ 


STIVYY 


brrer: byrerrememrenpencrens eoer tbh tid CLS LEE. set 
" ? 
1 


a eA oe a Pree DTA FPP LET LET EL TELAT 


+760 


SSS NES : 
. : 


SEGARA 
4 
1 SANAANARRRERARBANC. | 


_ A | 
Y } 
‘ how — Loy Dn ee ae Oey 

, i VA 

- _ Y 

TERY ETETTILym tee] i 

j#s EET bk _- 
- Se FS De | 


Approved For Release 2003/08/13 : CIA-RDP83-00415R010600190002-1 


Approved For Release 2003/08/13 : CIA-RDP83-00415R010600190002-1 


Saat . af rey 
Ue as aS 
oe be an 

We US Capes ONLY, 

Ne 


Approved For Release 2003/08/13 : CIA-RDP83-00415R010600190002-1 


25X1A 


| Approved Fot Releasi ERS :, FBESI0415R010600190002-1 {baat 


ee 


: , “th St 
EEE 


ye 


Se 


i 


oe, 
sate Gee 


HH 


| 
we nfl fe 


vs ape 
*e 


LL ML 
7 VT 


EEA 


) SURE AR TS ERE 


LMT LY LLL ECoG BER MS LLS LL RAS a Cll FEE behk Bl VOR AEE 
" ‘ 
— REALL LILLE LALA ELT LLL TELE TOEER LS LEA NTIS fe - 


ee cat eae AR ee mm aie ‘ ry 760 


rs a a A, eee 1 


_ QQAKWARERRRARRRR SF 
t 
x 


el 


(ks Se, he ee a 


St ATS eke Ae 
@ annua: 


Approved For Release 2003/08/13 : CIA-RDP83-00415R010600190002-1 


